LNDD 


ENREGISTREMENT 


Code: 
Version : 
Date: 


E-FCR-04B2 
A 

Q3/0S/2006 

1/1 


FICHE D' ANALYSE / RESULT AT - CONFIRMATION SEMI-QUANTITATIVE T/E (trob aUquotes) 

Paraphe : 
EchantilloD : 


478/07 994474 


432 


Ion dc quantification Teste et Epitesto : 

Concentration de la ttfSrence 1 : Testosterone: 

Conccntratton de ta reference 2 : Testosterone: 

Concentration de la r^ESrence 3 : Testosterone: 


Dilution : 
Ion de quantification SI : 

30 Epitestosterone : 

ISO Epitestosterone: 

360 Epitestosterone : 


1/ 1 


301 


5 
30 
60 


T/E th6orique : 6 
T/E thtorique : 6 
T/E theorique : 6 


Fichier 

Surfece du SI 

Surface Testosterone 

Surface Epitestosterone 

REFI 

REFITE 

3782021 

1845917 

294592 

REF2 

REF2TE 

3011193 

7S60237 

1324358 

REF3 

REF3TE 

3783290 

20557109 

3442296 

1780774A 

3971127 

3733052 

342595 

1780774B 

3356149 

3079122 

279871 

I780774C 

4098783 

3670090 

329392 


RESULTAT DE L'ECHANTILLON 


Fichier 


1780774A 


1780774B 


I780774C 


Movenne 


Ecarttype 


Valeur finale 


Concentration Testosterone 


63^ 


ng/mL 


61,6 


ng/mL 


60,2 


ng/mL 


61,7 


ng/mL 


1,5 


ng/mL 


61,7 


ng/mL 


Concentration Epitestosterone 


5,9 


ng/mL 


5,8 


ng/tnL 


5,6 


ng/mL 


5,7 


ng/mL 


0,2 


n g/mL 


Rapport T/E en surface 


10,9 


11,0 


11,1 


11,0 


5,7 


ngAnL 



Seuil de declaration du report T/E ( en surface) :4 ^ o m/ 

Incertitude (iiee a la m«bode) pour le rapport T/E: 30^ pour Epitestosterone : 30/p pour Iji Testosterone : ^ A 

Valeur basse du rapport T/E : T' T 
Valeur haute du rapport T/E : l U ■ ^ 


Fartie a rempiir par le responsable 


Bisuttat: 


Anormal: 

Inclassable : 
Negatif: 



4 


Correction des concentrations en Testosterone et Enitestosterone par la density (cTAoc E-INC-03) 


Numero du rSfractomtoe 


Density afSchie 


Pen site corrigte : 


Facteur de correction 


Concentration corrigee dc Testosterone 


Concentration corrigfe d' Epitestosterone 


:02s. 


PARAPHE 


— 2__ 




JQ 


Ecartn": 


Cet enregistrement est a archiver dans le dossier de confirmation 


SO 


USADA 0288 


